تعيين الرئيس الأول للمجلس الأعلى 


استقبل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني يوم 23 جمادى الأولى 1417ه موافق 
7اكتوبر 1996 بالقصر الملكي بالرباط السيد ادريس الضحاك وسلمه الظهير الشريف 
بتعيينه رئيسا أولا للمجلس الأعلى. وقد خاطبه صاحب الجلالة بهذه المناسبة بالكلمة 
السامية التالية: 


عيناك على رأس اللمجلس الأعلى وأنت تعلم ماهو هذا التعيين 
ونا عدم المامووية ولاسيكنا اكلف و لكوم الذي فك لسن 

فلم "كدان مار سود اللنه فسا وفيا الينة1 الدلن. انين وفنا ضرنا 
نزيها وكانت حقيقة تتوفر فيه جميع الشروط التي كنا نتوخاها 
اختيارنا. 

والحنيا ينا! لوقع ملكي عطيونا بل ركم لضنيا رذ ميك ب 
الكنا: 

والباك كليكم ووحهة اللذ 


212 


